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lU‘l>ersiclitstiibclIe dcr Arten der Coleoptcrcii- 
Gattims Palorus l>iiv. 

Von SanitiUsrath Dr Fleischer in Hriinn. 

1“ Der scliMi t beoi eiizte, \viilsti<>' aufgeti'iebeiie Seiteiiraivi des 
(dypeus zielit lialbkieisfuning- ziini Imieiirande der Aiigen 
inid eiaeiclit iialiezii die ^litte des Aiigeiiraiides, woselbst 
er iiiit diesem zn einer scliarfen Ivaiite versclimilzt. 

(vSiibg. Circonnis m,) 

Halssdiild fast gaiiz (piadratiscli, in der Mitte feiii, zei*- 
streiit, ail den Seiteii dicliter iiunktirt ; die Piinkte in der 
Mitte einfacli, an den Seiten aiis seicliten Griibclien be- 
steliend ; Fliigeldecken etAvas flacli gedriickt. feiii jinnktirt- 
gestreitt, die Zwisclieiiraume selir fein gereilit pniiktirt. — 
Algier, Marocco; bei nns meist in Siidfriicliteii. 

subdepressus Wollast. 

D Der weniger scliarf abgegrenzte Cly[)ealrand endet als 
stniii])fes Huckerclien yov dem Inneni'ande des Anges. 

{ Palorus i. s}).) 

2'^ Halsscliild aiicli in der Mitte grob nnd diclit [lunktirt; die 
Pnnkte gegen die Seiten riiiizelig znsaniinenfliessend. 
Halssdiild etwas breiter als lang, imr am Vorderramle 
etwas feiner nnd eiiifatdi, soiist grob nnd diclit puiiktirt; 
die giossen aber seicliten grlibcheiiartigen Pnnkte an den 
Seiten zn Knnzeln zusaniinentliessend ; Halsscliild nnd 
Fliigeldecken leiclit depress, letztere deiitlicli ge>lreitP 
imnktirt. in den inneren Zwisclienraiimen iinregelniassig, 
stellemveise do^ipelt gereilit. in den ansseren regelniassig, 
eiiifacli gestreitt-pnnktirt. Enropa. clepressiis F. 

2' Halsscliild in der Mitte niclit gi‘ob, soiidern zerstrent nnd 
teiner pnnktirt ; die grbssereii Pnnkte an den Seiten niclit 
zn Itiinzeln znsanimenlliessend. 

3'’ Halsscliild fast recliteckig oder (iiiadratiscli, zur Basis selir 
scliwacli Oder niclit vereiigt, die Seiten vor den Hinter- 
winkeln niclit oder iiiideiitlicli ansgesclnveift, last gerade, 
vorn zn den Vorderwiiikeln einfacli gerniidet eingezogen ; 
Plypens vorn dick gewnlstet. Fiihler die Mitte des Hals- 
scliildes nberragend. 
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4 '' Fliigeldeckeii inir doppelt so laiig als zusanimen breit. 
Fiililei* diiiin. Halssdiild mid Fliigeldeckeii leiclit depress, 
ersterer so laiig als breit, iiacli liiiiteii eiii weiiig vereugt, 
vor deii Hiiiteieckeii leiclit aiisgescliweitt, feiii mid aiicli 
an deii Seiten iiiclit diclit pmikt’rt; Fliigeldeckeii feiii 
piiiiktirt-gestreift, die Zwisclieiiramiie selir feiii gereilit- 
puiiktirt. — Kiiropa, S^M’ieii, (iebiet des Caspi- 
m e e r e s. llatzeburgi ^Yissln. 

4 ' Fliigeldeckeii laiig eiforiiiig, fast dreiinal so laiig als zu- 
saiiiiiieii breit, leiclit gewolbt, Fiililer dick. Halssdiild so 
lang als breit, iiiir selir wenig iiacli rlickwarts vereiigt, 
der Seiteiiraiid gerade, sowie die Fliigeldeckeii zieiiilicli 
gewblbt, ersterer in der Mitte zerstreut, an den Seiten 
dichter punktirt ; die Pmikte in der Mitte nur wenig feiner 
als an den Seiten; die Fliigeldeckeii lang eifbrinig, deiit- 
licli punktirt - gestreift, in den Zwisclienranmeii selir fein 
einfach gestreifFpiinktirt. Die Fiililer sind etwas laiiger 
mid viel dicker als bei alien iibrigeii Arteii. — Long.: 
31 mm\ die grbsste Art. — In R e i 1 1 e r ’s Sanimlmig vier 
iibereinstinimeude Exeinplare niit P a t r i a : Trans- 

k a u k a s u s , T a 1 3^ s c li mid L e n k 0 r a 11 ; als Ratzehargi 
deterniiiiirt. orientalis n. sp. 

3 ' Halssdiild zur P>asis zieiiilicli stark, etwas lierzloi inig ver- 
engt, die Seiten yor den Hiiiterwinkeln deuilicli ans- 
gebiiclitet iiiid an den Vorderwinkelii schrag abgesclinitten ; 
Cl3q)eiis vorii selir seidit gewulstet. Fiililer diinii mid kiirz, 
kamn die Mitte des Halsscliildes erreidieiid, Fliigeldeckeii 
scliinal mid lang. Kafer sdinial mid langgestreckt, etwas 
fladigedriickt, Halssdiild fast etwas langer als breit, oben 
vor den abgescliragten Vorderwinkelii am breitesten, von 
da iiadi riickwarts iniissig stark vereiigt, vor den kleiiieii 
spitzigeii Hiiiterwinkeln ansgescliweift, in der j\Iitte fein 
und zerstreut punktirt, die Pmikte an den Seiten aber 
dichter mid deutliclier griibclieiiartig; Fliigeldeckeii fein 
pmiktii t - gestreift, die Zwischenramne selir fein, an der 
Nalit nielir zersti'ent, nacli aiissen deutliclier gereilit pmik- 
tirt. — L 0 11 g. : 2 7 mm ; die kleinste Art. fii L' e i l t e r\s 
Saiiinilmig zwei Exeinplare aus P>iskra als liafzehunji 
von Dr. P u t 0 11 deterniiiiirt. subfiliiiii 11. sp. 
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